WHITE, MONTEREY. CAL. 


HOTEL SAN CARLOS, O 

MONTEREY, CALIFORNIA £ 

A beautiful nine story fire-proof building of h 
S panish architecture, situated in the heart of 5 
Monterey. 
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Hotel San Carlos, Monterey, California 
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